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getekend Fredsbouwtekeningen.nl 


Lounge U-bank 2800x3150x2800 


ehe 
A | 7 |steigerhoutenplank 200x30 12750 _ 
B | 7 |Steigerhoutenplank 200x30 1740 | 
D | 40 |Steigerhoutenplank 200x30 |760 | 
E | 4 |Steigerhoutenplank 200x30 |860 | 
430 

H | 6 |steigerhoutenbalk60x30 |800 | 
_K | 6 |Steigerhouten balk 30x30 |430 | 
| t | 6 |steigerhoutenbalk30x30 |140 | 


Lounge U-bank 2800x3150x2800 


